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YBa)KaeMbiM noKynaTe/ib! 

BnaroflapuM Bac 3a flOBepue, KOTopoe Bbi OKa3ani/i HaM npno6peTeHnei\/i 
HacToaLMero arperaia. 

npeniviyLuecTBa sroro arperaia npoflBrmtOTCfl TonbKO npi/i rpaMOTHOM 
o6cny>KMBaHMM m o6paLueHMM c hum. 

ripn nonyneHMM flaHHoro arperaia Bbi y>Ke 6binn nponHCJDopMMpoBaHbi Bawi/iM 
nocTaBLUMKOM o pa6oTe c arperaTOM, ero HacTpoiiKe m o6cny>KMBaHMM. OflHaKO 3tmx 

KpaTKMX yKa3aHMM HeflOCTaTOHHO, l/l Heo6xOflMMO 03HaKOMMTbCa flOnOHHUTenbHO c 

MHCJDopMauMeM, coflepwameMCfl b flaHHOM pyKOBOfldBe no SKcnnyaTaunn. 

riosTOMy nepea HananoM pa6oTbi c arperaTOM BHMMaTenbHO npoHTMTe sto 
pyKOBOfldBO, o6pamafl b hum a Hue m Ha yKa3aHMfl no MepaM 6e3onacHOCTM, 
npuBefleHHbie 3flecb. 

Mbi HafleeMCfl Ha Bame noHMMaHne Toro, hto nK)6bie i/i3MeHeHi/m, Kpoivie 
pa3peujeHHbix nnn ynoivmHyTbix b flaHHOM pyKOBOfldBe, flonycKaeTca npoM3BOflMTb 
TonbKO nocne nucbivieHHoro comacufi npoM3BOflMTena. 



3aKa3 3anacHbix HacTeft 

yKa3biBaMTe, no>KanyMCTa, npn 3aKa3e 3anacHbix nacTeii Taione TunoBoe 
o6o3HaHeHne m 3aBOflCKOM HOMep arperaia. 3tm flaHHbie Bbi HaiifleTe Ha 
cjDupMeHHOM Ta6nnHKe. 

BHecnTe 3tm flaHHbie b cneflyiOLnyK) Ta6nnuy, HTo6bi ohm Bcerfla MMenncb y Bac 
nofl pyKOM. 



Tun arperaia: 



Nq: 



Mcnonb3yMTe TonbKO opi/iri/manbHbie 3anacHbie fleiann cfjupivibi «J1EMKEH». 
Mcnonb30BaHne 3anacHbixfleTaneM flpyrux npon3BOflHTeneM OTpnuaTenbHO 
CKa3biBaeTCfl Ha cjDyHKUMOHnpoBaHMM arperaia, 03Ha<HaeT 6onee kopotkmm cpoK 
cny>K6bi m npaKTunecKM bo Bcex cnynaax yBennnnBaeT o6"beM TexHunecKoro 
o6cny>KMBaHMfl. 

Mbi Hafleeivica Ha Bauie noHMMaHne Toro, hto cJDnpivia «J1EMKEH» He HeceT 

OTBeTCTBeHHOCTM Ha CHM>KeHMe npOM3BOflMTenbHOCTM l/l nOBpe>KfleHMfl, 

B03HMKaK)Lune BcneflCTBue npuMeHeHna 3anacHbix fleTanei/i flpyri/ix nocTaBLUMKOB. 
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MCnOJlb30BAHME no HA3HAHEHMK) 

• riepefl HananoM 3KcnnyaTaunn 03HaKOMbTecb c ycTpoiiCTBOM m 
o6cny>KMBaHMeM CBoero arperaia npon3BOflCTBa cfjupivibi «J1EMKEH», 
ncnonb3yfi flrm sroro HacToamee pyKOBOflCTBO no aKcnnyaiaunn v\ 
MHCTpyKUMM no TexHMKe 6e3onacHOCTn! 

• ArperaT «System-Korund L» cfjupMbi «J1EMKEH» npeflHa3HaHeH 
MCKnHDHMTenbHO flrm BbinonHeHi/m o6bNHbix cenbCK0X03aMCTBeHHbix pa6oT 
(ncnonb30BaHne no Ha3HaHeHMK)). J1hd6om flpyroii bi/ia ero ncnonb30BaHna 
Ha3HaHeHMK) He cooTBeTCTByei"! 

K ncnonb30BaHMK) no Ha3HaHeHMK) othoci/itch TaioKe co6nK)fleHi/ie ycnoBMM 
SKcnnyaTauMM, TexHunecKoro o6cny>KMBaHMfl m yxofla 3a tgxhmkom, npeflni/icam-ibix 
M3roTOBMTenei\/i! 

SKcnnyaTauna, Texo6cny>KMBaHMe m peMOHT arperaia «System-Korund L» 
cfjupMbi «J1EMKEH» flonycKaeTCfl TonbKO ni/maMi/i, xopoujo 3HaKOMbiMM c 3tmmm 

BMflaMM 

pa60T M OCBeflOMHeHHblMM B03MO>KHblX OnaCHOCTflX 

HeyKOCHMTenbHO co6nK)flaMTe cooTBeTCTByfomne MHCTpyKunn no 6e3aBapnMHOM 
pa6oTe, a Taione flpyn/ie o6Luenpn3HaHHbie npaBuna no TexHMKe 6e3onacHOCTM, 

npOM3BOflCTBeHHOM MeflMUMHe M yJlMHHOMy flBM>KeHMK)! 
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1 MHCTPYKUMM no TEXHMKE BE30nACHOCTM M EE3ABAPMMHOM PAEOTE 
Q6mne mhctpvkumm no TgxHMKg 6e3onacHOCTM 




• riepefl HananoM 3KcnnyaTaunn Ka>KflbM pa3 npoBepflMTe arperaT m 
TpaKTop Ha 6e3onacHOCTb flBi/DKeHMfi m 3KcnnyaTaunn! 

• Kpoivie yKa3aHMM, coflepwami/ixcfl b flaHHOM pyKOBOflCTBe no 
SKcnnyaTauMM, co6nK)flaMTe 1/1 flpyrne o6menpi/iHflTbie npaBuna TexHMKM 
6e3onacHOCTM m 6e3aBapnMHoro BefleHna pa6oi! 

SKcnnyaTauna, Texo6cny>KMBaHMe m peMOHT arperaia flonycKaeTca TonbKO 

nMUaMM, XOpOLUO 3HaKOMblMI/l C 3TMMM BMflaMM pa60T l/l OCBeflOMJieHHblMI/l 

B03MO>KHbix onacHOCTax! 

ripn nepeflBM>KeHMM no o6LnecTBeHHbiM floporaM c noflHsrrbiM arperaTOM pbinar 

ynpaBneHi/m ,qon>KeH 6biTb 3acTonopeH npoTMB onyciOHi/m! 

ycTaHOBneHHbie Ta6nnHKM c npeflynpe>KfleHMflMM m yKa3aHMflMM no TexHMKe 

6e3onacHOCTM coflepwaT Ba>KHbie CBefleHna no 6e3aBapnMHOM SKcnnyaTaunn; i/ix 

co6nK)fleHne cnywMT BaLuei/i 6e3onacHOCTn! 

ripn nepeflBM>KeHMM no o6LnecTBeHHbiM floporaM co6nioflaMTe Bee 

cooTBeTCTByHDLune npaBuna! 

riepefl HananoM pa6oT 03HaK0MbTecb co BceM o6opyflOBaHnei\/i, 

ncnonHMTenbHbiMM aneivieHTaMM m mx cfjyHKui/mMi/i. flenaTb sto b xofle pa6oTbi 

6yfleT chmlukom no3flHo! 

Ofle>Kfla pa6o«HMx ,qon>KHa nnoTHO npuneraTb k Teny. He nonb3yMTecb ofle>KflOM 

CBo6oflHoro noKpofl! 

flrm npeflOTBpaLueHna onacHOCTM no>Kapa coflepwiiTe arperaT b HMCTOTe! 

riepefl BKHHDHeHneM arperaia 1/1 HananoM pa6oTbi npoBepbTe 6nn3ne>KaLuee 

npocTpaHCTBo! (flein!) 06ecne«HbTe flOCTaTOHHyio BMflMMOCTb! 

riepeB03Ka flpyrux hiau, bo Bpeivia pa6oTbi m TpaHcnopTupoBKM Ha pa6oneM 

arperaie He pa3peweHa! 

ArperaTbi flon>KHbi npucoeflUHflTbca b cooTBeTCTBMM c npeflnncaHnaMM m 

KpennTbca TonbKO KyKa3aHHbiM ycTpoiiCTBaM! 

ripn cuenneHMM m pacuenneHMM arperaia m TpaKTopa, Heo6xoflMMO co6nK)flaTb 

OC06yK) OCTOpO>KHOCTb! 

ripn MOHTa>Ke m fleMOHTa>Ke npuBOflUTe onopHbie ycTpoiicTBa b 
cooTBeTCTByHDLflee nono>KeHMe! (OGecneneHne ycTOMHMBOCTn!) 
YcTaHaBnuBaMTe rpy3bi TonbKO comacHO npeflnncaHnaivi Ha npeflycMOTpeHHbie 
Arm 3Toro tohkm KpenneHi/m! 

Co6nK)flaMTe Harpy3Ky Ha ocb, o6lumm Bee m TpaHcnopTHbie pa3i\/iepbi! 
npoBepbTe m ycTaHOBMTe TpaHcnopTHoe o6opyflOBaHne, Hanpniviep, ocBemeHne, 
cumanbHbie m, npn Heo6xoflMMOCTM, 3aLflMTHbie ycTpoiicTBa! 

llyCKOBbie TpOCbl flfm 6blCTpOfleMCTByK)LUMX MyCJDT flOJDKHbl CB060flHO CBMCaTb, 

hm b KoeM cnynae He Bbi3biBafi cai\/ionpoM3BonbHoro nycKa b Hi/i>KHeM n on owe hum! 
dporo 3anpeLflaeTCfl noKMflaTb Ka6nHy ynpaBneHna bo Bpeivm flBM>KeHi/m! 
Ha xoflOBbie KanecTBa, ynpaBrmeMOCTb m pa6oTy topmo30b OKa3biBaK)T Bnn^Hne 
ycTaHOBneHHbie nnn HaBecHbie arperaTbi 1/1 Bee 6annacTa. riosTOMy cneflMTe 3a 
co6nK)fleHnei\/i Heo6xoflMMOM ynpaBrmeMOCTi/i m topmo3hom cnoco6HOCTn! 
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• ripn flBM>KeHMM Ha noBopoTe yHMTbiBaiiTe 6onbLUMM bwhoc m/mhm MaxoByK) Maccy 
arperaia! 

• npucTynaiiTe k pa6oie Ha arperaie TonbKO nocne ycTaHOBKM m npuBefleHna b 
cooTBeTCTByKDLnee nono>KeHMe Bcex 3aLUMTHbix npncnoco6neHMM! 

• 3anpemaeTCfl HaxoflMTbca b 30He npoBefleHna pa6oi! 

• 3anpeLuaeTca HaxoflMTbca b 30He noBopoia m pacKannBaHMfl arperaia! 

• ruflpaBnunecKne ycTpoiiCTBa (k npmviepy, pacKnaflbiBaK)LflMecfl paMbi) MoryT 
6biTb npuBefleHbi b fleMCTBue TonbKO npn OTcyTCTBMM n\op,ei/i b 30He mx 
pacKannBaHna! 

• Ha fleTarmx m y3nax, npMBOflMMbix b fleMCTBue nocTopoHHMMM cunaMn 
(Hanpniviep, ruflpaBnunecKHMM), B03HMKaK)T cflaBnuBaHDmne m cpe3biBaK)Lune 
ycunna! 

• ripe>Kfle HeM noKi/myTb TpaKTop, onycTMTe arperaT Ha 3eivinK), BbiKniOHMTe 
ABuraTenb m M3BneKMTe kjihdh 3a>KMraHMfl! 

• Me>Kfly TpaKTopoM m arperaTOM He aojdkho 6biTb hmkoi~o, noKa He 6yqeT 
o6ecneneHO HenoflBMWHoe cocToaHne TpaHcnopTHoro cpeflCTBa npn noMomn 

CTOflHOHHOI~0 TOpM03a m/MHM CTOnOpHblX KHMHbeB! 

HaBecHbie arperaTbi 

• riepefl TeM KaK npuciynnTb k noflBeLUMBaHMK) arperaTOB k TpexToneHHOM HaBecKe 
nnn chstmk) mx, npMBeflMTe ycTpoiiCTBO ynpaBneHMH b nono>KeHMe, 
MCKHK)HaK)Luee npon3BonbHoe noflH^Tue mii/i onycKaHne arperaia! 

• ripn TpexToneHHOM HaBecKe KaTeropnn cuenneHna Tirana m arperaia flon>KHbi 
o6a3aTenbHO coBnaflaTb nnn 6biTb npuBefleHbi b cooTBeTCTBue! 

• B o6nacTM TpexToneHHOM CMCTeMbi rnr cymecTByeT onacHOCTb nonyneHna TpaBM 
b 3aLueMnaK)LUMx nnn pewymMx MecTax! 

• ripn BKJiHDHeHMM BHeuiHero ynpaBneHna TpexToneHHOM HaBecKM Henb3fl 
HaxoflMTbca ivie>Kfly TpaKTopoM m arperaTOM! 

• ripn ycTaHOBKe ManinHbi b TpaHcnopTHoe nono>KeHMe Bcerfla cneflMTb 3a 

flOCTaTOHHbIM 60KOBblM CJDMKCMpOBaHHeM TpeXTOHeHHOM CMCTeMbi T9\V TpaKTOpa! 

• ripM nepeflBM>KeHMM no o6mecTBeHHbiM floporaM c noflHATbiM arperaTOM pbinar 
ynpaBneHMA flon>KeH 6biTb 3acTonopeH npoTMB onycKaHMa! 

ri/iflpaBJiMHecKaa cMCTCMa 

• rMflpaBHMHecKafi CMCTeMa HaxoflMTca nofl bwcokmm flaBneHMeM! 

• ripM noflCoeflMHeHMM rMflpaBHMHecKMx uMHMHflpoB m flBMraTeneii cneflMTe 3a 
npaBMnbHbiM noflCoeflMHeHMeM rMflpaBHMHecKMx LunaHroB! 

• ripM noflCoeflMHeHMM rMflpaBHMHecKMx LunaHroB k rMflpaBHMKe TpaKTopa cneflMTe, 
HTo6bi rMflpaBHMHecKMe CMCTeMbi KaK TpaKTopa, TaK m arperaTa He HaxoflMnacb 
noflflaBneHMeM! 

• ripM o6"beflMHeHMM rMflpaBHMHecKMx cjDyHKUMM TpaKTopa m arperaTa Heo6xoflMMO 

0603Ha«HMTb COeflMHMTenbHbie BTyflKM M LUTeKepbl MyCJDT, HT06bl MCKJlKDHMTb 

HenpaBMnbHoe coeflMHeHMe! ripM HenpaBMiibHOM coeflMHeHMM MO>KeT npoM30MTM 
M3MeHeHMe cjDyHKUMM Ha npoTMBonono>KHbie (HanpMMep, noflH^TMe/onycKaHMe) - 
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onacHOCTb 
HecnacTHoro cnynaa! 

• PeryrmpHO npoBepaiiTe ruflpaBnuHecKne LunaHru m 3aiviehmMTe mx npn 
noBpe>KfleHMM nnn CTapeHnn! LUnaHru, ncnonb3yei\/ibie flrm 3ai\/ieHbi, ,qon>KHbi 
cooTBeTCTBOBaTb Tpe6oBaHMHM 3aBOfla-M3roTOBMTena arperaia! 

• B CB33M c onacHOCTbK) nonyneHna TpaBMbi npn noncKe MecT yienKM nonb3yiiTecb 
COOTBeTCTByHDLUMMM BcnoMoraTenbHbiMM cpeflCTBaMn! 

• >KnflKOCTM (ruflpaBnunecKoe Macno), BbipbiBanDLUMecfl nofl bwcokmm flaBneHMeM, 
MoryT npoHMKHyTb b KO>Ky v\ npuBecTM k TflwenbiM TpaBMaivi! B cnynae nonyneHna 
TpaBMbi cpa3y >Ke o6paTMTecb k Bpany! Bo3mo>kho B03HMKHOBeHne mhcjdokumm! 

• riepefl pa6oTOM c ruflpaBnunecKUM o6opyflOBaHnei\/i onycTMTe arperaT, chmmmtg 
AaBneHne m BbiKJiKDHMTe flBuraTenb! 

LLIkiHbi 

• MoHTa>K lumh npeflnonaraeT flociaTOHHoe 3HaHne v\ ncnonb30BaHne 
npeflnncaHHoro MOHTa>KHoro MHCTpyivieHTa! 

• PeMOHT lumh m Konec flon>KeH npon3BOflMTbCfl TonbKO cneuMarmcTaMM c 

MCnOnb30BaHMeM COOTBeTCTByKDLLLMX MOHTa>KHblX MHCTpyMeHTOB! 

• riocTOAHHO npoBepaiiTe flaBneHne B03flyxa! noflflepwMBaiiTe npeflnncaHHoe 
AaBneHne B03flyxa! 

TexHMHecKoe o6cny>Ki/iBaHi/ie 

• Pa6oTbi no peMOHTy, TexHunecKOMy o6cny>KMBaHMK) m ohmctkg, a Taione 
ycTpaHeHMK) cfjyHKHMOHanbHbix HencnpaBHOCTeii ,qon>KHbi npoM3BOflMTbCfl dporo 
npn OTKHHDHeHHOM npMBOfle m Hepa6oTaK)LueM flBuraiene! l/l3BneKMTe kjihdh 
3a>KnraHMfl! 

• PeryrmpHO npoBepaiiTe npoHHOCTb 3aTa>KKM raeK m 6oj~itob m npn 
Heo6xoflMMOCTM noflTflrnBaiiTe mx! 

• ripM o6cny>KMBaHMM noflH^Toro arperaia Bcerfla npMHMMaMTe Mepw k 
oGecneneHMK) 6e3onacHOCTM npM noMOLUM cooTBeTCTByfOLUMx onopHbix 

STieMeHTOB! 

• 3aivieHa pa6o«HMx opraHOB c pewyLneM kpomkom flon>KHa BbinonHsrrbCfl c 
Mcnonb30BaHMeM cooTBeTCTByfOLUMx MHCTpyMeHTOB m 3aLUMTHbix pyKaBMu! 

• Macna, KOHCMdeHTHyK) CMa3Ky m cfwnbTpbi yTMHM3MpyMTe HaflnewaLUMM 
o6pa30M! 

• riepefl pa6oTOM c 3neKTpoo6opyflOBaHMeM dporo Heo6xoflMMO ero o6ecTOHMTb! 

• ripM BbinonHeHMM aneKTpocBapoHHbix pa6oT Ha TpaKTope m HaBecHbix pa6onMx 
opraHax 3a>KMMbi Ka6erm Bcerfla flon>KHbi 6biTb OTCoeflMHeHbi ot reHepaiopa m 
aKKyiviyrmTopa! 

• 3anacHbie nacTM flon>KHbi cooTBeTCTBOBaTb, no KpaiiHeM Mepe, TexHMnecKMM 
Tpe6oBaHMHM 3aBOfla-M3roTOBMTena arperaia. 3to o6ecneHMBaeTca, HanpMMep, 
Mcnonb30BaHMeM opMTMHanbHbix 3anacHbix HacTeii! 
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2 nPEflynPEflMTEJlbHblE TAEJ1MHKM 



2.1 06mne nono>KeHM5i 

ArperaTflna npeflnoceBHOM o6pa6oTKM noHBbi «System-Korund L» npon3BOflCTBa 
cfjupivibi «J1EMKEH» ocHameH BceMM Heo6xoflMMbiMM p,nn 6e3onacHOM pa6oTbi 
npncnoco6neHM5qi\/iM. TaM, rfle b crniy TexHonornnecKnx oco6eHHOCTeM arperaia 
HeB03MO>KHO 6bino nonHOCTbK) rapaHTMpoBaTb 6e3onacHOCTb, pacnono>KeHbi 
npeflynpeflMTenbHbie 3HaKM, yi<a3biBaK)Lni/ie Ha 3tm ocTaBLunecfi onacHbie MecTa. 

2.2 3HaHeHi/ie npeflynpefli/iTenbHbix 3HaKOB 

03HaKOMbTecb, no>KanyMCTa, co 3HaHeHMeM npeflynpefli/iTenbHbix 3HaKOB. B 3tom 
BaM noivioryT pa3o6paTbca HM>KenpMBefleHHbie o6"bflCHei-ii/m. 




BHMMAHME: llEPEfl HAHAJIOM SKCnjlYATAMMM IIPOHTMTE 
l/l CJlEflYl/ITE nOJIOKEHMflM PYKOBOflCTBA no 
3KCnjiyATAI4l/ll/l M YKA3AHMflM no TEXHMKE 
&E30nACHOCTM! 



BHMMAHME: nPE>K i qE HEM nPMCTYriATb K TEXHMHECKOMY 
OBCJlY>KMBAHMIO l/IJll/l PEMOHTY, BblKJIIOHMTb 
flBL/irATEJlb M BblHYTb KJ1IOH! 



390 0509 




BHMMAHME: HE CTOflTb B PAbOHEM 30HE M B 
30HE nOBOPOTA OPYfll/m! 



390 0510 
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BHMMAHME: OnACHOCTb CflABJIMBAHMfl! 



390 0506 




BHMMAHME: 3anpeLMaeTCfl HaxoflMTbca b 30He 
pacKnaflbiBaHMA paM arperaia! 



#LEMKEN 



3 nPOBEflEHME nOflrOTOBMTEJlbHblX PAEOT HATPAKTOPE 

3.1 LLlMHbi 

flaBneHne B03flyxa - b oco6eHHOCTM b 3aflHnx LUMHax TpaKTopa - aojdkho 6biTb 
OflMHaKOBbiM. Cmotpm pyKOBOflCTBO no SKcnnyaTauMM 3aBOfla-i/i3roTOBi/n"erm 
TpaKTopa! 




3.2 Tarn 

Tan/i TpexToneHHOM HaBecKM TpaKTopa flon>KHbi 6biTb ycTaHOBneHbi nocpeflCTBOM 
perynnpyHDLuero ycTpoiiCTBa Ha ofli/maKOByK) flnnHy! 

3.3 OrpaHMHMTeribHbie qenn / CTa6nriM3aTopbi 

OrpaHMHMTenbHbie uenn, nnn CTa6nnn3aTopbi, flon>KHbi 6biTb OTperynnpoBaHbi 
TaKMM o6pa30M, HTo6bi Bcer,qa o6ecneHMBaTb bo Bpeivm pa6oTbi He3HaHMTenbHyK) 

nOflBM>KHOCTb B CTOpOHbl HI/DKHMX pbNarOB! 

3.4 BepxHuPi pbinar 

Ecnn Ha TpaKTope MMeeTca HecKonbKO ToneK noflCoeflMHeHna BepxHero pbinara (1), 
to 3tot pbinar MOHTupyeTca Ha TpaKTope comacHO flaHHbiM 3aBOfla-M3roTOBi/n"erm 
Tpaicropa! 

3.5 ruApaBjiMHecKan ci/icTeivia 

flrm ruflpaBnunecKoro CKnaflbiBafomero npi/icnoco6neHi/m Ha TpaKTope Tpe6yeTca 
AononHMTenbHoe ycTpoiiCTBO ynpaBJieHkm flBOMHoro ,qeMCTBi/m. 



3.6 Harpy3Ka Ha ocm 

HaBeLUMBaHne arperaTOB Ha nepeflHMM m 3aflHMM TpexTonenHbiM 

MexaHM3M He aojdkho npuBOflMTb k npeBbiLueHMK) flonycTMMOM o6meM 
Maccbi, flonycTMMbix Harpy30K Ha oci/i i/i Harpy30HHOM cnoco6HOCTM 
lumh TpaKTopa. 

riepeflHflfl ocb TpaKTopa Bcerfla flon>KHa 6biTb Harpy>KeHa no 
MeHbLueii Mepe 20% co6ctbghhom Maccw TpaKTopa. 
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Hn>Ke noflpo6HO oni/icaH MeTOfl onpefleneHna MMHMManbHoro nepeflHero 6annacTa 
m noBbiLueHna Harpy3KM Ha 3aflHK)K) ocb: 




■ fo 



GV = Macca nepeflHero 6annacTa (nepeflHero opyflna) 

TV = Harpy3Ka Ha nepeflHtoK) ocb TpaKTopa 6e3 HaBecHoro opyflna 

TL = co6cTBeHHaa Macca TpaKTopa 

TH = Harpy3Ka Ha 3aflHK)K) ocb TpaKTopa 6e3 HaBecHoro opyflna 

GH = Macca opyflna 

PacneT MMHMManbHoro nepeflHero 6annacTa GV mmh: 

(j = 

v ™ B a + b 

PacneT noBbiweHMH Harpy3KM Ha 3aflHK>K) ocb: 



MMHMManbHoe noBbnueHne Harpy3KM Ha ocb 



= G H + 



G H •(c + d) 



PacneT MMHMManbHoro nepeflHero 6annacTa m noBbnueHna Harpy3KM Ha 3ap,H\o\o 
ocb npeflnonaraeT, hto Bee BbnueyKa3aHHbie pa3Mepw m Maccw M3BecTHbi. Ecnn 
3tm pa3Mepw m Maccw BaM He M3BecTHbi m Bbi He MO>KeTe mx onpeflenMTb, MMeeTCfl 
TonbKO OflMH Hafle>KHbiM m TOHHbiM cnoco6, no3Bon?iK)LUMM M36e>KaTb neperpy30K: 

B3BecbTe Bauj TpaKTop c HaBeuieHHbiMi/i m Bbimy6neHHbiM arperaTOM, a 3aTeM 
cpaBHMTe nonyneHHbie 3HaneHM5i c Harpy3KaMi/i Ha nepeflHioio m 3aflHK>io ocb 
TpaKTopa 6e3 HaBecHoro opyflkin. B pe3ynbTaTe Bbi onpeflennTe fleMCTBM- 
TenbHyio Harpy3Ky Ha 3aflHK>K) ocb v\ pa3rpy3Ky nepeflHeft ocu npn HaBeweH- 
hom m Bbirny6neHHOM arperaTe! 
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4 MOHTA>K M flEMOHTAW KOMBMHMPOBAHHOrO ArPErATAflJlfl 
nPEflnOCEBHOM OEPAEOTKM nOHBbl «SYSTEM-KORUND L» 

4.1 06mne nono>KeHMfi 

KoM6nHnpoBaHHbie arperaTbi flrm npeflnoceBHOM o6pa6oTKM noHBbi «System- 
Korund L» Bcerfla ,qon>KHbi CTaBMTbca Ha CTOflHKy TonbKO Ha TBepflOM m pobhom 
noHBe! 

• PacKnaflbiBaHDLUMMca arperaT «System-Korund 450 L» mo>kho CTaBMTb Ha CTOflHKy 

TOJlbKO B pa3HO>KeHHOM COCTOflHMM. 

• PacKnaflbiBafOLMneca arperaTbi «System-Korund 600 L», «750 L» m «900 L» 

MOryT CTaBMTbCfl Ha CTOflHKy KaK B pa3HO>KeHHOM, TaK M B CJ10>KeHHOM COCTOflHMM. 

flrm Toro HTo6bi mo>kho 6bino CTaBMTb Ha CTOflHKy arperaTbi «System-Korund 750 

L» M «900 L» B CHOKeHHOM COCTOflHMM, OHM flOJDKHbl 6blTb ocHameHbi M 

nepeflHMMM, m 3aflHMMM CToaHOHHbiMM onopaMM. 

• PacKnaflHOM arperaT "System-Korund L", ocHameHHbiM bo btopom pafly 
noneBbiMM 6opoHa-MM, pa3peLuaeTca ycTaHaBnuBaTb Ha CTOflHKy b cno>KeHHOM 
nono>KeHMM TonbKO b tom cny-nae, ecnn HenocpeflCTBeHHO nofl 6pycbflMM (TR) 
BCTaBneHbi m 3acTonopeHbi 3a6nBHbie LUTMCJDTbi (HU). Cm. Taione pa3flen 
"OnopHbie ctomkm". 





• Ecjim arperaT «System-Korund 450 L» nocTaBMTb Ha CTOflHKy b 
cno>KeHHOM coctoahmm, to 3to npMBefleT k ero noBpe>KfleHMK), m oh 
onpoKMHeTca. OnacHOCTb HecnacTHoro cnynaa! 
Ecjim arperaTbi «System-Korund 750 L» m «900 L» nocTaBMTb Ha 

CTOflHKy B CHOKeHHOM COCTOflHMM 6e3 CTOflHOHHblX Onop, TO 3T0 

npuBefleT k mx noBpe>KfleHMK), m ohm onpoKMHyTca. OnacHOCTb HecnacTHoro 
cnynafl! 

riepefl npoBefleHMeM noneBbix pa6oT npeflynpeflMTenbHbie Ta6no c ocBemeHMeM 
flon>KHbi 6biTb fleMOHTMpoBaHbi bo M36e>KaHMe noBpe>KfleHM5q. Ecjim npM 
nepeflBM>KeHMM Mcnonb3yK)Tca o6m,ecTBeHHbie flopom, to npeflynpeflMTenbHbie 
Ta6no c ocBemeHMeM Heo6xoflMMO ycTaHOBMTb. riepefl Ka>KflOM noe3flKOM no 
floporaM ocBemeHMe Heo6xoflMMO npoBep^Tb Ha pa6oTOcnoco6HOCTb. 
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4.2 MoHTa>K arperaTa f\nn o6pa6oTKM noHBbi «SYSTEM-KORUND L» 

ArperaT «System-Korund L» noflBeujMBaeTCfl 
Ha TpaKTop cneflyfOLUMM o6pa30M: 

riepeKnHDHMTb ruflpaBnunecKyK) cucTeiviy 

Tpaicropa Arm MOHTa>Ka 

noHBOo6pa6aTbiBaK)Luero arperaTa Ha 

ynpaBneHne nono>KeHMeM! 

CoeflMHMTb hm>khmm pbinar (3) Tpaicropa c 

HanpaBnaHDLUMM BanoM (2) 1/1 3acTonopnTb 

ero! 

BepxHMM pbinar (1) noflCoeflMHMTb 

nanbueM BepxHero pbinara (4) TaK, HTo6bi 

bo Bpeivm pa6oTbi TOHKa noflCoeflMHeHMa 

Ha arperaie Haxoflnnacb HeMHoro Bbnue 

tohkm noflcoeflMHeHna Ha TpaKTope. 

rianeu BepxHero pbinara (4) 3acTonopnTb 

npeflOxpaHMTenbHbiM lutmc|dtom (5)! 

noflCoeflMHMTb ruflpaBnunecKMe LunaHru m aneKipunecKne Ka6enn! 

ripuBecTM CTOflHOHHbie onopw b pa6oHee nnn TpaHcnopTHoe nono>KeHMe. Cmotpm 

pa3flen «CTOflHOHHbie onopbi»! 

ripn 3KcnnyaTauMM arperaTa m nepeflBM>KeHMM no oOmecTBeHHbiM floporaM 
co6nK)flaMTe yi<a3aHi/m no TexHMKe 6e3onacHOCTM HacToamero pyKOBOflCTBa no 
3KcnnyaTaunM m cooTBeTCTByK)Lni/ie MHCTpyKunn m 3aKOHbi flBM>KeHi/m no 
oOmecTBeHHbiM floporaM! 
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4.3 fleMOHTa>K arperaTa p,nn o6pa6oTKM noHBbi «SYSTEM-KORUND L» 

KoM6nHnpoBaHHbie arperaTbi flrm npeflnoceBHOM o6pa6oTKM noHBbi «System- 
Korund L» Bcerfla ,qon>KHbi CTaBMTbca Ha CTOflHKy TonbKO Ha TBepflOM m pobhom 
noHBe! riepefl HananoM fleMOHTawa arperaT «System-Korund L» ,qon>KeH 6biTb 
nonHOCTbK) onymeH. Ecjim pacKnaflbiBaK)LflMecfl arperaTbi «System-Korund L» He 
o6opyflOBaHbi CToaHOHHbiMM onopaMM nnn ecnn stm onopw He npuBefleHbi b 
CTOflHOHHoe nono>KeHMe, arperaT mo>kho CTaBMTb Ha CTOflHKy TonbKO c OTKMHyTbiMM 
6oKOBbiMM paiviaMM. 

BHMMaHne! ArperaT «System-Korund 450 L» mo>kho CTaBMTb Ha CTOflHKy TonbKO b 
pa3no>KeHHOM coctoahmm. 

Ecjim bo btopom p^fly arperaT "System-Korund" ocHameH noneBbiMM 6opoHaMM, b 
AbipnaTyK) perynnpoBOHHyK) nnacTMHy (LV) HenocpeflCTBeHHO nofl 6pycbflMM (TR) 

Heo6xOflMMO BCTaBMTb l/l 3aCTOnOpMTb 3a6MBHbie LUTMCJDTbl (HU). 




fleMOHTaw npon3BOflMTca cneflyiOLUMM o6pa30M: 

riepeKniOHMTb ruflpaBnunecKyK) cucTeiviy Tpaicropa flrm fleMOHTawa 

noHBOo6pa6aTbiBaK)Lnero arperaTa Ha ynpaBneHne nono>KeHMeM! 

OTKMHyTb 6oKOBbie 3BeHba! Ecjim arperaT Arm o6pa6oTKM noHBbi flonweH 6biTb 

nOCTaBJieH Ha CTOflHKy B CnO>KeHHOM COCTOflHMM, TO CTOflHOHHbie Onopbl flOJDKHbl 

6biTb npuBefleHbi b CTOflHOHHoe nono>KeHMe. Cmotpm pa3flen! 

rionHOCTbio onycTMTb arperaT Arm o6pa6oTKM noHBbi! 

CHATb hm>khmm pbNar (3) c HanpaBJiaiOLuero Bana (2)! 

CHHTb BepxHMM pbinar (1) c arperaTa! 

OTCoeflMHMTb ruflpaBnunecKne LunaHru i/i aneKTpuHecKne Ka6enn! 




HuTaiiTe m co6nK)flaMTe «06m,Me yKa3aHna no TexHMKe 

6e3onacHOCTM», a Taione «YKa3aHMfi no 6e3onacHOCTM HaBecHbix 

opyflMM»! 

riepefl CKnaflbiBaHneM npuBecTM onopHbie ctomkm b Tpe6yei\/ioe 

nono>KeHMe b co-OTBeTCTBMM c pa3flenoM "OnopHbie ctomkm"! 
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4.4 CTOfiHOHHbie onopbi 

3a MCKHfoneHneM «System-Korund 450 L» Bee pacKJiaflbiBafOLMneca arperaTbi 
«System-Korund L» MoryT CTaBMTbca Ha CTOflHKy KaK b pa3no>t<eHHOM, TaK m b 
cno>KeHHOM cocToaHMM. B uermx o6nerHeHna MOHTa>Ka m .qeMOHTawa arperaia 
«System-Korund L» b nepeflHeii nacTM ochobhom paMbi npeflycMOTpeHbi 
CToaHOHHbie onopw, KOTopwe flon>KHbi 6biTb npuBefleHbi nepefl nociaHOBKOM Ha 
CTOHHKy b CTO^HOHHoe nonoKeHMe, a nocne MOHTa>Ka b pa6onee v\nv\ TpaHcnopTHoe 
nono>KeHMe. 

ArperaTbi «System-Korund 750 l_» m «900 L» MoryT CTaBMTbca Ha CTOflHKy b 
cno>KeHHOM coctoahmm, Kor,qa 3ap,H9\9\ CToaHOHHaa onopa ycTaHOBneHa m 
npuBefleHa b CToaHOHHyio no3i/mi/iK). 

4.4.1 nepedmie cmonHOHHbie onopbi 

ArperaTbi «System-Korund 300 L», «450 L» n «600 L» 



CToaHOHHaa onopa (A) b paGoneivi m 
TpaHcnopTHOM n on owe hum 




J J J j <@TW 



CToaHOHHaa onopa (A) b ctohhohhom 
nono>KeHMM 




ArperaT «System-Korund 900 L» 



CToaHOHHaa onopa (B) b paGoneivi i/i 
TpaHcnopTHOM n on owe Hm/i 




CToaHOHHaa onopa (B) 

CTOflHOHHOM nOflOKeHMI/l 
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4.4.2 nepedHue cmonHOHHbie onopu 

TonbKO arperaTbi «System-Korund 750 L» m «900 L» o6opyflOBaHbi 
flononHMTenbHOM 3aflHeM ctofihohhom onopoii, cocTOflmeM 1/13 onopHOM paMbi. 
3ia onopHaa paivia onupaeica Ha paiviy 
cpeflHero 3BeHa nnn cpeflHux 3BeHbeB 
arperaia. 

Ecnn bo btopom pflfly arperaT "System- 
Korund" ocHameH noneBbiMi/i 6opoHaMM, b 
AbipnaTyK) perynnpoBOHHyK) nnacTMHy (LV) 
HenocpeflCTBeHHO nofl 6pycbflMi/i (TR) 
Heo6xoflMMO BCTaBMTb m 3acTonopi/n~b 

3a6MBHbie LUTMCpTbl (HU). 



ArperaT «System Korund 750 L» 

CTOflHOHHbie pbinarn (C) flon>KHbi 6biTb npuBefleHbi comacHO pucyHKy b CTOflHOHHoe 
m TpaHcnopTHoe nono>KeHMe nnn b pa6onee nono>KeHMe cooTBeTCTBeHHO. 




CToaHOHHaa onopa b paGoneivi nonox<eHi/ii/i 



doaHOHHaa onopa b 
TpaHcnopTHOM nono>KeHMM 



CTOflHOHHOM 





ArperaT «System-Korund 900 L» 

3ap,unn CTOflHOHHaa onopa arperaia «System Korund 900 l_» ycTaHaBnuBaeTca b 
CTOflHOHHoe nnn pa6onee i/i TpaHcnopTHoe nono>KeHMe aBTOMaTunecKM. 

• Hi/rraMTe m co6nK)flaMTe «06Lune yi<a3aHi/m no TexHMKe 6e3onacHOCTM», 
a TaioKe «yi<a3aHi/m no 6e3onacHOCTi/i HaBecHbix opyqw/i»! Cmotpm 
pa3flen 1 ! 

• riepefl fleMOHTa>KeM KOM6i/iHi/ipoBaHHoro arperaia Arm npeflnoceBHOM 
o6pa6oTKM noHBbi «System-Korund L» Heo6xoflMMO npoBepnTb, HaxoflflTca ni/i 
CTOflHOHHbie onopbi b ctoahohhom nonoKeHMki m 3acTonopeHbi ni/i ohm! 
PeryrmpHO npoBepaiiTe CTOflHOHHbie onopw Ha pa6oTOcnoco6HOCTb. B cnynae 
coMHeHMM CTaBbTe arperaT ,qrm o6pa6oTKM noHBbi Ha CToaHKy b pa3no>KeHHOM 

COCTOaHMM. 
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5 TPEXTOHEHHAfl HABECKA 

5.1 06mne nono>KeHM5i 

KaTeropnn TpexToneHHoro uiapHi/ipHoro coefli/mei-ii/m Ha arperaie m Ha Tpaicrope 
flon>KHbi coBnaflaTb. B cnynae HecoBnafleHna Heo6xoflMMO noflomaTb 
TpexToneHHyK) cucTeiviy rnr mii/i TpaKTopa, mii/i HanpaBrmfomero Bana (2) m, npn 
Heo6xoflMMOCTM, 3ai\/ieHMTb naneu BepxHero pbinara (4) arperaia Ha noflxoflamnM. 



5.2 BepTMKanbHan HacTpoftxa 
HanpaBri5iK)inero Bana 

HanpaBnflHDLUMM Ban (2) MO>t<eT ncnonb30- 
BaTbCfl Ha flByx ypoBHax. BepxHee nono>t<e- 
Hue cneflyeT Bbi6npaTb, Korfla Tpe6yeTca 
6onee BbicoKoe flaBneHne Ha BanKM. 
Hn>KHee nono>KeHMe Bbi6npaK)T b Tex 
cnynaax, Korfla arperaT He noflHMMaeTca 

Ha flOCTaTOHHyK) BblCOTy nnn Korfla 
TpaKTOp CHMLUKOM CI/IJlbHO 

npo6yKCOBbiBaeT. 




5.3 riepecTaHOBKa HanpaBrmtomero Bana 

flrm M3MeHeHna ypoBHH HanpaBrmfomero Bana Hy>KHO ocna6nTb 6onTbi (S) 
AepwaTerm HanpaBrmKDLnei/i (P), noBepHyTb flepwaTeni/i HanpaBrmfOLneii BMecTe c 
HanpaBnfiHDLUMM BanoM Ha 180°m 3aTeivi CHOBa 3aKpennTb 6onTaMi/i. Vai/iKiA 6oj~itob 
(S) Hy>KHO 3aTarnBaTb c MOMeHTOM 3aTa>KKM 580 H-m m cjDMKCupoBaTb hoktmtom! 




• HMTaiiTe m co6nK)flaMTe «06Lune yKa3aHna no TexHMKe 6e3onacHOCTM», 
a TaioKe «yKa3aHna no 6e3onacHOCTM HaBecHbixopyflMM»! 
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6 CKJIAflblBAHME M PACKJIAflblBAHME BOKOBblX PAM 

6.1 06mi/ie nono>KeHMfi 

PacKnaflbiBaHDLuneca 
noHBOo6pa6aTbiBaK)Lune arperaTbi 
«System-Korund L» mviefOT LunpuHy CBbnue 
3,0 m m flon>KHbi CKnaflbiBaTbca flrm 
TpaHcnopTupoBKM. flrm CKnaflbiBafomero 
npncnoco6neHna Ha TpaKTope Tpe6yeTca 
flononHMTenbHoe ycTpoiiCTBO ynpaBneHna 

flBOMHOm fleMCTBMfl C flByMfl 

coeflMHMTenbHbiMM MycjDTaMM. ArperaT 
«System-Korund L» mo>kho CKnaflbiBaTb i/i 
pacKnaflbiBaTb, TonbKO ecnn oh noflBeweH 
Ha TpaKTop. 
HananbHaa HacTpoiiKa ochobhux paM 

paCKJiaflblBaHDLUMXCfl 

noHBOo6pa6aTbiBaK)Lunx arperaTOB 
«System-Korund» npoM3BOflMTca eme Ha 
3aBOfle-M3roTOBMTene. 

B pa3J10>KeHHOM COCTOaHMM CpeflHflfl l/l 

6oKOBbie paMbi flon>KHbi HaxoflMTbca Ha 
OflHOM BbicoTe. Ecni/i HeT, to HacTpoiiKy 

Heo6xOflMMO OTKOppeKTMpOBaTb. 

B arperaiax Arm npeflnoceBHOM o6pa6oTKM 
noHBbi «System-Korund 450» m «600» 
ocHOBHaa paivia pnxTyeTca c noMombK) 
ycTaHOBOHHoro BMHTa (S). B 
noHBOo6pa6aTbiBaK)Lunx arperaiax 
«System-Korund 750» m «900» 3Ta 
HacTpoiiKa npon3BOflMTCfl nyTeM nepecTa- 
hobkm BunbHaTbix kohuob (G) n/iflpoumikiHfl- 
poB (H). B cno>KeHHOM coctohhmm «System- 
Korund» He flon>KeH 6biTb niupe 3,0 m. 

KoppeKTMpOBKa MO>KeT npOM3BOflMTCfl c 

noMombK) ycTaHOBOHHoro BMHTa (V). no 

OKOHHaHMM HaCTpOMKM KOHTpraMKM (K) 
yCTaHOBOHHblX BMHTOB HaflO TLHaTeflbHO 

3aTaHyTb. 

6.2 CKnaflbiBaHne 6oKOBbix paM Ha arperaTax «System-Korund 450» m «600» 

riyieM npuBefleHna ycTpoiiCTBa ynpaBneHna b 1-oe nono>KeHMe khoiikm 6oKOBbie 
paMbi CKnaflbiBanDTca. Enaroflapa cune T^wec™ m 3anopHbiM KnanaHaM, 
pacnono>KeHHbiM Ha ruflpounnnHflpax, 6oKOBbie paMbi yqepwMBaiOTCfl b 
TpaHcnopTHOM nono>KeHMM. flrm npeflOTBpameHMfl 6ecKOHTponbHoro 
pacKnaflbiBaHna 6oKOBbix paM Heo6xoflMMO 3acTonopnTb cooTBeTCTByioLnee 
ycTpoiiCTBO ynpaBneHi/m TpaKTopoM. 
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6.3 PacKJiaflbiBaHne 6oKOBbix paM Ha arperaTax «System-Korund 450» n 
«600» 

ArperaT «System-Korund 450» mo>kho cTaBMTb Ha CTOHHKy TonbKO b 
pa3no>KeHHOM cocto5ihmm. HTo6bi npoi/i3BecTi/i pacKnaflbiBai-ii/ie, Haflo npunoflH^Tb 
arperaT «System-Korund» m pa36noKi/ipoBaTb ycTpoiiCTBO ynpaBneHna TpaKTopoM. 
3aTei\/i nepeKJiHDHMTb ycTpoiiCTBO ynpaBneHna b o6paTHoe, 2-oe n on owe h we KHonKM 
= nono>KeHMe pacKnaflbiBai-ii/m. B pe3ynbTaie storo npon30MfleT pacKnaflbiBaHne 
6oKOBbix paM. B pa6oHeM n on owe hum 6oKOBbie 3BeHba arperaTOB «System-Korund 
450 L» m «System-Korund 600 l_» 3a6noKnpoBaHbi no otholughmk) flpyr Kflpyry. 




6.4 CK/iaflbiBaHne 6oKOBbix paM Ha arperaTax «System-Korund 750> 

riyieM npuBefleHMfi ycipoiiCTBa ynpaBneHna 
b 1-oe nono>KeHMe KHonKM 6oKOBbie paMbi 
CKnaflbiBanDTCfi. CTonop paci<naflbiBai-ii/m 
(43) npn stom aBTOMaTunecKM 6noKnpyeTca. 
ripoBepbTe, 3a6noKnpoBanca nn CTonop 
pacKnaflbiBaHna Haflnewami/iM o6pa30M. 
KpfOKM nucTOBbix peccop (43R) m (43L) 
,qon>KHbi npn stom BxoflMTb b 3auenneHi<ie. 
3acTonopnTb ycTpoiiCTBO ynpaBnei-ii/m 
TpaKTOpOM, HT06bl npeflOTBpaTMTb 

6ecKOHTponbHoe pacKnaflbiBaHne 6oKOBbix 
paM. B nepByto onepeflb arperaTbi «System- 
Korund 750 L» m «900 L» flOCTuraroT b 

CHOKeHHOM COCTOflHI/M OHeHb 6onbLUOM 

BbicoTbi, nosTOMy npn mx CKnaflbiBaHMM 

Hy>KHO npOflBnaTb OC06yK) OCTOpO>KHOCTb, 
HanpMMep, B 30He KOHTaKTHblX 

sneKTponpoBOflOB. Henb3fl npeBbnuaTb 
MaKCMManbHO flonycTMMyK) TpaHcnopTHyK) 
BbicoTy, cocTaBnflHDLuyK) 4 m. 

6.5 PacK/iaflbiBaHne 6oKOBbix paM Ha ar- 
peraTax «System-Korund 750» m 
«900» 

Pa36noKnpoBaTb ycTpoiiCTBO ynpaBneHna 
TpaKTopoM m nepeKHHDHMTb ero Ha KopoTKoe 
BpeMfl b 1-oe nono>KeHMe KHonKM = 
nono>KeHMe CKnaflbiBaHna, a 3aTeM bo 2-oe 
nono>KeHMe KHonKi/i = nono>KeHMe 
pacKJiaflbiBaHMA. 

donop pacKnaflbiBaHMA (43) npi/i stom 
aBTOMaTunecKM pa36noKnpyeTCfi m 6oKOBbie 
nacTM pacKpoHDTca. HeTbipe BHeLUHnx 
6oKOBbix 3BeHa arperaTOB «System-Korund 
750 L» m «900 L» flononHMTenbHO 



m «900» 





19 



#LEMKEN 



npoBOflflTca nepe3 pbina>KHbiM MexaHM3M. 06a cpeflHux 3BeHa arperaia «System- 
Korund 900 L» npoBOflflTca nepe3 oco6oe 6noKi/ipyrOLnee ycTpoiiCTBO. 3to 
npen^TCTByeT TOMy, HTo6bi 3BeHba Meujann flpyr flpyry bo Bpeivm peBepcuBHoro 
xofla Ha Kparo norm m npi/i CKnaflbiBaHnn. 

6.6 BnoKi/ipyjoLUkie ycTpoMCTBa 

CneflyHDLuaa Ta6nnua c pucyHKaMn noKa3biBaeT, b iokhx Mecrrax MOHTupyroTCfl 

OTflenbHbie 6noKnpyK)Lune ycTpoMCTBa. 

B o6meM cjiokhocti/i MMeeTCfl neTbipe 6noKnpyK)Lunx ycTpoMCTBa. 



System-Korund 


BnoKi/ipyhOLUkie 
ycTpoMCTBa 


06o3HaHeHne 


ra6apnTbi 


300 L 


1 


622 6132 


6noKi/ipyK)Lnee ycTpoiiCTBO 


70x30 Ml- 4 GL 


450 L 


2 


622 6134 


6noKnpyK)LMee ycTpoiiCTBO 


70x30 - D20K 


600 L 


1 


622 6132 


6noKnpyK)LMee ycTpoiiCTBO 


70x30- 4 GL 


600 L 


2 


622 6134 


6noKnpyK)LMee ycTpoiiCTBO 


70x30 - D20K 


750 L 


3 


622 6136 


6noKnpyK)LMee ycTpoiiCTBO 


70x30 - D20 


900 L 


3 


622 6136 


6noKnpyK)LMee ycTpoiiCTBO 


70x30 - D20 


900 L 


4 


622 6137 


6noKnpyK)LMee ycTpoiiCTBO 


70x30 - Ml -7 GL 




I 

System - Korund 300 System - Korund 450 System - Korund 600 




■ I 1 1 I 

System - Korund 750 System - Korund 900 



BHMMaHne! bnoKi/ipyK)Lni/ie ycTpoMCTBa Nq 2 

M NQ 3 flOJDKHbl 6blTb CMOHTMpOBaHbl TaKMM 

o6pa30M, HTo6bi b TpaHcnopTHOM 

nono>KeHMM CTep>KHM (ST) Bcerfla 

noKa3biBann BHyTpb m He Bbidynann no 

6oKaivi. 

BnoKupyrOLune ycTpoMCTBa Nq 1 m Nq 4 

pa3nnHaK)TCfl TonbKO no flnuHe uenn. 



• HuTaiiTe m co6nK)flaMTe 
«06Lune yKa3aHMA no TexHMKe 
6e3onacHOCTM»! 




Nq3 



G&\ 
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7 HACTPOMKA 

7.1 06mne nono>KeHM5i 

HananbHaa yciaHOBKa KOM6nHnpoBaHHoro arperaia ,qrm npeflnoceBHOM o6pa6oTKM 

noHBbi «System-Korund L» npoBOflMTca Ha pobhom m TBepflOM noHBe. 

flna Toro HTo6bi HM>KHMe pbinarn (3) TpaKTopa bo Bpeivm pa6oTbi Haxoflnnncb no 

bo3mo>khoctm napannefibHO k 3eivine, Heo6xoflMMO nepecTaBMTb HanpaBnanDLUMM 

Ban (2) cooTBeTCTByHDLUMM o6pa30M. Oh MO>t<eT 6biTb yciaHOBneH Ha flByx ypoBH^x. 

ToHHaa HacTpoiiKa npoBOflMTCfl Ha none. 

BepxHMM pbinar (1) Haflo ycTaHOBMTb TaK, htoGn oh Haxoflnnca npn6nn3MTenbHO 

napannenbHO k hm>khmm pbinaraivi nnn >Ke HeMHoro noflHMManca b CTopoHy 

arperaia. 

7.2 riono>KeHMe KOHConeft 

Bo Bpeivm pa6oTbi kohcohm (10) flon>KHbi HaxoflMTbca napannenbHO 3eivine nnn >Ke 
HecKonbKO noflHMMaTbca b CTopoHy TpaKTopa. flnnHa KOHConeii ycTaHaBnuBaeica 
nyTeM yKopaHMBaHMa nnn yflnMHeHMa BepxHero pbinara. 




7.3 COUJHMKM 

rioflTfiHyTb LunnHflenn (12) coluhmkob (13) no nacoBOM CTpenKe flo ynopa, a 3aTeivi 
CHOBa noBepHyTb o6paTHO npniviepHO Ha 8 o6opotob. Coluhmkm ,qon>KHbi 
pa3paBHMBaTb 3eivinK) m, TaKMM o6pa30M cneflbi Tpaicropa. 

PeKOMeHflyeTCfl noflroHATb pa3paBHMBaK)mee fleMCTBue coluhmkob b MeHflfomMxcfl 
rpyHTOBbix ycnoBMflx ruflpaBnuKe TpaKTopa. ripn Heo6xoflMMOCTM noBTopHoro 
pa6o«Hero xofla peKOMeHflyeTca ycTaHOBMTb coluhmkm 6onee nonoro. ripM MOHTa>Ke 
3BeHbeB arperaia Heo6xoflMMO cneflMTb 3a TeM, HTo6bi 6onee flnMHHbie coluhmkm 
npMBMHHMBanMCb k cepeflMHHbiM 3BeHbaM arperaia, a 6onee KopoTKMe - k 
BHeujHMM. KopoTKaa CTopoHa kopotkmx coluhmkob ,qon>KHa 6biTb HanpaBneHa npM 
3tom Hapy>Ky. 
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7.4 Mcnoxib30BaHne coiuHMKa KaK aHKepHoro 

ripn >KenaHMM coluhmk (13) MO>t<eT 6biTb nepecTaBneH b aHKepHoe nono>KeHMe. 

3to peKOMeHflyeTCfl flenaTb npn 6onee nem/ix rpyHTOBbix ycnoBnax. 

flrm nepecTaHOBKM flociaTOHHO npuBepHyTb coluhmk (13) c OTKnoHeHMeM Ha 45°. 

flna 3T0I~0 HaflO fleMOHTMpOBaTb 60HTbl (17) M COOTBeTCTBeHHO OTKTIOHMTb COLUHMK 

(13). 

3aTeM CHOBa yciaHOBMTb 6onTbi (17) m Tyro 3aTAHyTb mx BMecTe c 6onTaMM (18). 




7.5 Pa6ona5i my6i/iHa 3y6beB 6opoHbi 

Pa6oHaa my6MHa 3y6beB 6opoHbi (21) ycTaHaBJiMBaeTca nepeciaHOBKOM 3a6MBHbix 
LUTMCpTOB (20). Pa6oHaa my6MHa MOweT 6biTb M3i\/ieHeHa nocieneHHO, Lua>KKaMM 
npM6n. no 1 ,5 cm. ripM noMOLUM 3a6MBHoro LUTMCpTa (22) mo>kho npeflynpeflMTb 
CMemeHMe 3BeHbeB m, TaKMM o6pa30M, 3y6beB 6opoHbi, BBepx. flrm sroro 3a6MBHOM 
LUTMCpT (22) Aon>KeH 6biTb BOTKHyT KaK mo>kho flanbLue nofl HecymMMM 6anKai\/iM 
(23). 




22 



#LEMKEN 



7.6 3BeHb5i 6opoHbi 

ArperaT «System-Korund L» MO>KeT 6biTb ocHameH 3BeHbflMM 6opoHbi c raMMa- 

3y6b?1MM (GZ), npy>KMHHblMM 3y6bflMM (E), 3y6bflMM flfm MeJlKOKOMKOBaTOM nOHBbl 

(G) m noneBbiMM 3y6bflMi/i (A). 



SKO-17 



GZ~ 




SKO-15 




SKO-16 



SKO-14 




\ 




7.7 flaBneHne Ha KOMKOAPo6i/iTeni/i 

Bo Bpeivm pa6oTbi rnflpocncTei\/ia TpaKTopa nornKHa 6biTb nepeBefleina b 

nnaBanDLuee nono>KeHMe. M3MeHeHMeM nonoKeHna BepxHero m hm>khmx pbinaroB (3) 

M3MehmeTCfl flaBneHne Ha KOMKOflpo6nTenn (29). 

BbicoKoe flaBJieHne AOCTi/iraeTcn nonoruM nonoweHkieM BepxHero pbinara (1). 

KpyTO noflHHTbiM BepxHMM pbinar Bbi3biBaeT CHi/i>KeHi/ie flaBneHi/in Ha 

KOMKOAPo6nTenn. 




ripn «BepxHeM» MOHTawe HanpaBrmfomero Bana (2) flaBneHne Ha KOMKOflpo6nTenn 
(29) B03pacTaeT flononHMTenbHO. 
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\A Hao6opoT, flaBneHne Ha BanKM CHMwaeTca npn «HM>KHeM» MOHTa>Ke 
HanpaBrmKDLnero Bana. TonbKO b tom cnynae, Kor^a BanKM norpywatOTCfl b rpyHT 
chmlukom my6oKO, cneflyeT CHM3MTb flaBneHne Ha BanKM, nepeKntOHMB 
ruflpaBnunecKyK) cucTeiviy TpaKTopa Ha noroMeTpunecKyK) nnn TaroByK) 
perynnpoBKy. 

Ha Bbi6op MMenDTca flBOMHbie 3y6HaTO-peeHHbie KOMKOflpo6nTenn und Tpy6naTbie 
3y6HaTO-peeHHbie KOMKOflpo6nTenn. 3y6HaTO-peeHHbie KOMKOflpo6nTenn cepniiHO 
BxoflflT b o6"bei\/i nocTaBKM arperaia «System-Korund L» m cnoco6cTByK)T 
MHTeHCMBHOMy flpo6neHMK) rpyHTa 6naroflapa flByM pacnono>KeHHbiM flpyr 3a 
flpyroM 3y6HaTO-peeHHbiM KOMKOflpo6MTenaM. ripi/i Heo6xoflMMOCTM 6onee 
my6oKoro npoxoKfleHna m o6paTHoro ynnoTHeHna rpyHTa MO>KeT 6biTb ncnonb30BaH 
Tpy6naTbiM 3y6naTO-peeHHbiM KOMKOflpo6nTenb, npn kotopom cnepeflu pacnono>KeH 
Tpy6naTbiM, a C3aflM 3y6naTO-peeHHbiM KOMKOflpo6nTenb. 



7.8 rioneBbie 6opoHbi bo btopom pflfly 

Ecnn BMecTO KOMKOflpo6nTeneM bo btopom pnqy ycTaHOBneHbi noneBbie 6opoHbi, 
Heo6xoflMMO 

1 . nepeKfiKDHMTb ruflpaBnuKy TpaKTopa Ha no3MUMOHHoe perynnpoBaHne, 

2. c noMOLUbK) noflteMHOM ruflpaBnuKM TpaKTopa OTperynnpoBaTb pa6onyK) 
my6nHy 3BeHbeB 6opoHbi nepBoro pnqa m 

3. OTperynnpoBaTb pa6onyK) my6nHy noneBbix 6opoH BToporo pnaa, nepe- 
CTaBnaa 3a6nBHbie LUTnc|DTbi (HV), (HU) i/i (HO) b nepeflHeii flbipnaTOM 
nnacTMHe (VL) m 3aflHeii flbipnaTOM nnacTMHe (LV). 




7.9 ruApaBjiMHecKan ci/icTeivia TpaKTopa 

Bo BpeMfl pa6oTbi ruflpaBnunecKaa cucTeivia TpaKTopa Bcerfla flon>KHbi 6biTb 
npuBefleHa b nnaBafOLuee nono>KeHMe. V\ TonbKO b Tex cnynaax, Kor^a 
KOMKOflpo6nTenn norpywatOTCfl b rpyHT chmlukom my6oKO, m pa6onafl my6MHa 
KOM6MHMpoBaHHoro arperaTa 6onbLue He peryn^pyeTca, rMflpaBHMHecKyK) CMCTeMy 
TpaKTopa Heo6xoflMMO nepeKntOHMTb Ha noroMeTpMHecKyK) mhm T^roByK) 
perynMpoBKy. 
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8 CJlEflOPblXJIMTEJIM 

CneflopbixjiMTenn (30) flon>KHbi pa6oiaTb Ha my6nHe npn6n. Ha 2 - 5 cm 6onbLueM, 
neivi my6nHa Konen. YcTaHOBKa Ha chmlukom 6onbLuyK) my6nHy BefleT KTOMy, hto 
MOKpaa noflnoHBa BbmocnTca Ha noBepxHOCTb. PerynnpoBaHne no my6nHe 
npon3BOflMTca nyTeM nepeciaBneHna cooTBeTCTBynDLnero 3a6nBHoro LUTnc|DTa (31). 
flrm noflroHKM k MMenDLneMycfl cnefly TpaKTopa cneflopbixnuienb, nocne 
ocna6neHM?i 6onTa (32), CMemaeTCfl no HecymeM 6anKe (33) b CTopoHy. 



SKO-J0 | M 


I I 




\T^ ^r ! 


~ 3 


Wj< ' ' 


, I Mil 




\.w ^*. ' 


33 I 1 

i 


H 




^v --^^ 


^=£ 


ST' 










riocTaBnfiHDTca cneflopbixnMTeriM co CTpenbHaTbiMM nanaMM lumpmhom 25 cm mhm c 
HapanbHMKaMM lumpmhom 6 cm. 
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9 OnOPHblE KOJ1ECA 

KoM6nHnpoBaHHbie arperaTbi flrm npeflnoceBHOi/i o6pa6oTKM noHBbi "System- 
Korund" 750 L m 900 L MoryT 6biTb ocHameHbi onopHbiMM KonecaMM (ST1) flrm 
nyHLuero Beflei-ii/m Ha my6nHe. 

flrm perynnpoBKM my6nHbi c noMOLflbK) 
onopHbix Konec b perynnpoBOHHOM 
ydpoMCTBe (ST2) nepecTaBrmeTca 
3a6nBHOM lutmc|dt (ST3). 

OTBepcTna b CTe6ne Koneca cny>KaT flrm 
perynnpoBaHMfi b 6onbLuoM fli/iana30He. 
flrm npoivie>KyTOHHbix perynnpoBOK MO>KeT 
6biTb M3MeHeH HaKnoH CTe6rm Koneca. 
flrm 3Toro bmhtn (ST4) Heo6xoflMMO 
BCTaBMTb b flpyryK) napy OTBepcTMM, 
Hanpniviep, b napy OTBepcTMM (ST5). 

C noMombK) SKCueHTpuKOBoro pbinara (ST6) nono>KeHMe Koneca c ero CTe6neM 
mo>kho M3MeHMTb 6e3 6onbLuoro ycmii/m. HtoGw SKCueHTpuKOBbiM pbinar He Mor 
cocKonb3HyTb, nepefl CMemeHneM Koneca pbinar Heo6xofli/iMO 3acjDMKCMpoBaTb 
CTonopHbiM KoribuoM (ST7). 3a6nBHOM lutmc|dt (ST3) nepefl CMemeHi/ieM Koneca 
Heo6xoflMMO paccTonopnTb. riepecTaBrmTb ero b flpyroe OTBepcTue pa3peujaeTca 
nuLUb b tom cnynae, ecnn Koneco c ero CTe6neM Hafle>KHO yflepwMBaeTca c 
noMOLflbK) SKCueHTpuKOBoro pbinara (ST6). 




B HM>KecneflyK)LueM Ta6nnue yi<a3aHO flonycTMMoe MMHMManbHoe m MaKcmvianbHoe 
pa6onee flaBneHne lumh. 

BHMMAHME: flABJIEHME B03flYXA HEO&XOflMMO PER/Jl^PHO flPOBEPflTb! 



06o3HaHeHM 


e npocjDnrib 


Knacc 


Mmh. flonycTMMoe 


MaKC. 






Harpy3. 


AaB/ieHne B03flyxa 


flonycTMMoe 






flnana30Ha 


(6ap) 


flaBneHne 






(PR) 




B03flyxa (6a p) 


10.80-12 


AW 


8 


2,0 


4,0 



YKa3aHHoe MaKcmvianbHO flonycTMMoe flaBneHne B03flyxa He pa3peujaeTca npeBbi- 
LuaTb no coo6pa>KeHM5qM 6e3onacHOCTn! Mi/mi/iManbHO flonycTMMoe flaBneHne Taione 
He cneflyeT 3aHM>KaTb, TaK KaK ot 3Toro wi/ma neperpywaeixm m MO>KeT noBpeflMTb- 




• nponecTb m co6nK)flaTb "06Lflne yKa3aHkm no TexHMKe 6e3onacHOCTM", 
a Taione yi<a3aHi/m no TexHMKe 6e3onacHOCTM b pa3flene "LUi/mbi"! 
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10 KOPPMrMPOBAHME HACTPOMKM 



AHKepHbie coluhmkm/coluhmkm 

HeflOCTaTOHHO pa3paBHMBaK)T 

noHBy 

AHKepHbie coluhmkm/coluhmkm 

nOflHMMaHDT CHMLUKOM MHOTO 
3eMHM 

Ban km HaxoflflTCfl nofl chmlukom 
6onbLUMM flaBneHMeM 



Ban km HaxoflflTCfl nofl chmlukom 

HM3KMM flaBJieHMeM 



riepecTaBMTb LuriMHflenb (12) no nacoBOM 
CTpenKe. 

riepecTaBMTb wnMHflenb (12) npoTMB nacoBOM 
CTpenKM. 

rioflHATb BepxHMM pbNar (1) Ha KonoHHe 
arperaia = ycTaHOBMTb 6onee KpyTo; 
nepeKJiHDHMTb rMflpaBHMHecKyK) CMCTeiviy Ha 
noroivieTpMHecKyK) mhm 
TflroByK) perynMpoBKy, ycTaHOBMTb 
HanpaBn?iK)m.MM Ban (2) b npoflonbHoe 

OTBepCTMe BHM3y. 

OnycTMTb BepxHMM pbinar Ha KonoHHe 
arperaia, ho He HM>Ke napannenbHoro 
nonoKeHMa! YcTaHOBMTb HanpaBnaLomMi/i Ban 
(2) b npoflonbHoe OTBepCTMe BBepxy 
(rMflpocMCTeivia TpaKTopa flon>KHa 6biTb 
nepeKnHDHeHa b nnaBafomee nono>KeHMe). 
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11 MHCTPYKUMM no nOJlb30BAHMKD OELMECTBEHHblMM flOPOrAMM 

1 1 .1 npeflynpeflHTe/ibHbie Ta6no c ocBemeHweivi 

ripn noflBeLUMBaHMM noHBOo6pa6aTbiBaK)Luero arperaTa «System-Korund L» Ha 
TpaKTop m TpaHcnopTupoBKe no o6Lu,ecTBeHHbiM floporaM Heo6xoflMMO ycTaHOBMTb 
Ha Hero npeflynpeflMTenbHbie Ta6no c ocBemeHneM. B KanecTBe npi/maflnewHOCTeM 
nocTaBnflHDTca: LUTaTMB flna naivin 3,0 m (Nq flna 3aKa3a: 84 1702L), 
LUTaTMB p,nn naivin 4,5 m (Nq flna 3aKa3a: 84 1704L), 
LUTaTMB flrm naivin 6,0 m (Nq p,nn 3aKa3a: 84 1706L), 
LUTaTMB Arm naivin 7,5 m (Nq p,nn 3aKa3a: 84 1708L), 
LUTaTMB arm naivin 9,0 m (Nq p,nn 3aKa3a: 84 1710L), a Taione 
npeflynpeflMTenbHbie Ta6no c ocBeLueHMeivi 3,0 m (Nq flna 3aKa3a: 80 2022L) m 
npeflynpeflMTenbHbie Ta6no c ocBeLueHMeivi 4,5 m bis 9,0 m (Nq flna 3aKa3a: 80 
2024L), o6ecneHMBaK)Lu,Me Haflnewamee o6o3HaneHMe Baujero arperaTa. 




0- 



=0 



/[\ 3T 



System-Korund 300 L 



System-Korund 450 L flo 900 L 



riepefl npoBefleHMeivi noneBbix pa6oT npeflynpeflMTenbHbie Ta6no c ocBeLueHMeivi 

flOn>KHbl 6blTb fleMOHTMpOBaHbl bo M36e>KaHMe nOBpe>KfleHMfl. 

11.2 TpaHcnopTHan wi/ipi/ma 

flna TpaHcnopTMpoBKM 6oKOBbie 3BeHba pacKnaflbiBaKDLuerocfi arperaTa "System- 
Korund" flon>KHbi 6biTb cno>KeHbi. flpyme Tpe6oBaHMa k nepeflBM>KeHMK) no 
o6LuecTBeHHbiM floporaivi cm. b npaBMnax flopo>KHoro flBMweHMfl! 
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12 TEXHMHECKOE OBCJlY>KMBAHME 

KoM6nHnpoBaHHbiM arperaT p,nn npeflnoceBHOM o6pa6oTKM noHBbi «System-Korund 

L» He Tpe6yeT 6onbLunx 3aTpaT Ha TexHunecKoe o6cny>KMBaHMe. 

. Bee CMa30HHbie tohkm noBopoTHbix noflLunnHMKOB flon>KHbi CMa3biBaTbca nepe3 
Ka>Kflbie 20 nacoB eKonornHecKM hmctom, BbicoKOKanecTBeHHOi/i kohcmctohthom 
CMa3KOM. Ci\/ia30HHbie Hunnenn noBopoTHbix noflLunnHMKOB HaxoflflTca b BepxHeii 
nacTM Tpy6KM cooTBeTCTByKDLuero noflLunnHMKa. 

. nepefl flnnTenbHbiM nepepwBOM b ncnonb30BaHMM (b 3mmhmm nepnofl) nnn 
HenocpeflCTBeHHO nocne Hero, nepefl B03o6HOBneHMeM eKcnnyaTanMM, Bee 
CMa30HHbie tohkm floiDKHbi 6biTb ci\/ia3aHbi, a 3a6nBHbie LUTnc|DTbi m peryriMpyKDLUMe 
ycTpoiiCTBa noKpbiBaTbca He6onbLui/iM cnoeM kohcmct6hthom civia3KM. 

. OroneHHbie noBepxHOCTM neiviexoB m coluhmkob Heo6xoflMMO noKpbiTb nepefl 
flnnTenbHbiM nepepbiBOM cnoeM eKonornnecKM hmctom kohcmct6hthom CMa3KM flrm 
npeflOTBpaLfleHMfl o6pa30BaHna pwaBHMHbi. 

. nocne nepBbix 10 nacoB pa6oTbi m 3aTeivi nocne Ka>Kflbix 20 pa6oHnx nacoB 
Heo6xoflMMO npoBep^Tb npoHHOCTb 3aTa>KKM Bcex 6oj~itob m raeK m npn 

Heo6xOflMMOCTM nOflTflTMBaTb MX. 

. l/l3HOLueHHbie neiviexa m coluhmkm Hy>KHO CBoeBpeivieHHO 3aivieHflTb, htoGw ohm He 
noBJieKJiM 3a co6om noBpe>KfleHMe HecyLUMx y3noB m p,ejanei/i. Mcnonb3yMTe Arm 
3aivieHbi M3HaujMBaK)LUMxcFi fleianeii TonbKO fleTarm cfwpMbi «J1EMKEH»! 

12.1 riOfllilMnHMKM BailKOB 

rioflLUMnHMKM BanKOB He Tpe6yK)T Texo6cny>KMBaHM5q; mx CMa3biBaTb He Haflo. 
rioBpe>KfleHHbie noflLUMnHMKM Heo6xoflMMO cpa3y >Ke yqarmTb, b npoTMBHOM cnynae 
OTnoiviaHHbie nacTM noflWMnHMKOB MoryT npMBecTM k eme 6onbLuei\/iy yLnep6y. 

12.2 LUnMHflejiM 

Ha LunMHflenM coluhmkob m ycTaHOBOHHbie bmhtw Haflo peryrmpHO HaHOCMTb 
He6onbLuoe KoriMHecTBO Macna. 

12.3 rkiApaBJiMHecKne lunaHru 

PeryrmpHO npoBepaiiTe mflpaBJiMHecKMe LunaHrM. riopMCTbie mhm flecfjeKTHbie 
LunaHrM BbicoKoro RasneHiAn ,qon>KHbi 6biTb HeivieflneHHO 3ai\/ieHeHbi! 



Ba>KHo: He npoMbiBaiiTe arperaT b TeneHMe nepBbix 6 Heflenb npM noMOLUM 
napocTpyiiHoro ycTpoiiCTBa; no npoLuecTBMM sroro BpeivieHM npoMbiBKa 

MO>KeT OCymeCTBHaTbCfl npM paCCTOflHMM ot c|)opcyHKM paBHOM 60 CM, 

MaKCMManbHOM flaBneHMM 100 6ap m TeivmepaType 50C. 




• 



HMTaiiTe m co6nK)flaMTe «06LHMe yKa3aHM?i no TexHMKe 6e3onacHOCTM», 
a TaioKe yKa3aHM?i no 6e3onacHOCTM pa3,qena «TexHMnecKoe 
o6cny>KMBaHMe»! 
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#LEMKEN 



13 nPMMEHAHMfl 

B pe3ynbTaTe 3aBncnM0CTM o6"bei\/ia nocTaBKM ot 3aKa3a ocHameHne Bauiero 
arperaia MO>KeT OTKnoHsrrbCfl ot HeKOTopwx npuBefleHHbix 3flecb onucaHMM m 

M306pa>KeHMM. 

dpeMficb o6ecneHMTb nocTOHHHoe cooTBeTCTBue HauiMx arperaTOB ypoBHK) 
TexHunecKoro nporpecca, ocTaBnaeM 3a co6om npaBO Ha M3MeHeHne mx cfjopMbi, 
ocHameHna m TexHonornn. 



14 rPY3bl 
System-Korund 



300 L c npy>KMHHbiMM 3y6bflMM 

300 L c 6opoHaMM p,nn MeriKOKOMKOBaTOM noHBbi 

300 L c noneBbiMM 6opoHaMM 

450 L C npy>KMHHblMM 3y6bflMM 

450 L c 6opoHaMM p,nn MenKOKOMKOBaTOM noHBbi 

450 L c noneBbiMM 6opoHaMM 

600 L c npy>KMHHbiMM 3y6bflMM 

600 L c 6opoHaMM p,nn MenKOKOMKOBaTOM noHBbi 

600 L c noneBbiMM 6opoHaMM 

750 L c npy>KMHHbiMM 3y6bflMi/i 

750 L c 6opoHaMM p,nn MenKOKOMKOBaTOM noHBbi 

750 L c noneBbiMM 6opoHaMM 

900 L C npy>KMHHblMM 3y6bflMM 

900 L c 6opoHaMM p,nn MenKOKOMKOBaTOM noHBbi 

900 L c noneBbiMM 6opoHaMM 



rpy3bi, 


PaccTOHHi/ie 


Kr 


MewAy 


(npM6n.) 


MeHTpaMM 




TJl>KeCTM, 




cm (npn6n.) 


856 


147 


824 


147 


866 


147 


1.386 


147 


1.338 


147 


1.401 


147 


1.920 


147 


1.856 


147 


1.940 


147 


2.820 


147 


2.740 


147 


2.845 


147 


3.220 


147 


3.124 


147 


3.250 


147 



15 yPOBEHb MEXAHMHECKOrO M B03flYlUHOrO UJYMA 

YpoBeHb LuyMa noHBOo6pa6aTbiBaK)Lnero arperaTa «System-Korund l_» bo BpeMH 
pa6oTbi cocTaBnaeT He Bbiuie 70 flb (A). 

16 AKT nPEMKM-nEPEflAHM / TAPAHTM51 

HacTOflLUMM coo6LuaeM, hto TonbKO nocne OTCbinKM 3anonHeHHoro m noflnMcaHHoro 
aKTa o npMeMe-nepeflane, cfwpMe «J1EMKEH» MoryT 6biTb npefltflBneHbi 
npeTeH3MM b paMKax npeflOCTaBnaeMOM rapaHTMM. 
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#LEMKEN 



flEKHAPAUMa O COOTBETCTBMM HOPMAM EC 

B COOTBeTCTBMM C fll/ipeKTI/IBaMI/l EC 89/392/EWG 

Declaration de conformite pour la CEE 

conforme a la directive de la CEE 89/392/CEE 

EG-Conformiteitsverklaring 

overeenkomstig de EG-richtlijn 89/392 EWG 



Mbi, cpi/ipivia 

Nous, Lemken GmbH & Co. KG 
Wij, WeselerStr. 5 

D-46519 Alpen, 

3aflBrmeM no,q cboio nnHHyK) OTBeTCTBeHHOdb, hto M3fle/ine, 
declarons sous notre seule responsabilite que le produit 
verklaren enig in verantwoording, dat het product 



«System-Korund L» dpupivibi «J1EMKEH» 



(l/l3flenne, Tun/Marque, modele/Fabricant, type) (3aBOflCKOi/i HOMep / N°) 

k KOTopoMy OTHOCMTcn flai-maa fleKnapauMfl, no o6"beiviy o6opyqoBai-Mfl 3aBOflCKOM nociaBKM cooTBeTCTByeT 
cooTBeTCTBeHHbiM ocHOBononaraiommvi Tpe6oBaHM?iM TexHMKM 6e3onacHOCTM m TpyflOBOM rurneHbi flupeKTMBbi EC 
89/392/EWG. 

faisant I'objet de la declaration est conforme aux prescriptions fondamentales en matiere de securite et de sante 
stipulees dans la Directive de la CEE 89/392/CEE. 

waarop deze verklaring betrekking heeft, met de desbetreffende grondlegende veiligheids- en gezondheidseisen 
van de EG-richtlijnen 89/392/EWG overeenkomt. 

Ann Ha,qne>Kamero BbinojiHeHi/m Tpe6oBaHMM TexHMKM 6e3onacHoc™ v\ TpyflOBOM rurneHbi, npMBefleHHbix b flupeKTMBe 
EC, ncnonb30Banncb b nacTHOc™ cneflyramMe Hopwibi v\ TexHMHecKMe cneuMcpMKaunn: 

Pour mettre en pratique dans les regies de I'art les prescriptions en matiere de securite et de sante stipulees dans 
les Directives de la CEE, il a ete tenu compte des normes et des specifications techniques suivantes: 

Om de veiligheids- en gezondheidseisen, die in EG-richtlijnen vermeld zijn, in juiste vorm om te zetten, is/zijn van 
volgende normen en/of technische spezificaties gebruik gemaakt: 

EN 292-1 (11.91), 
EN 292 -2 (11.91). 

(HanMeHOBaHne m p,axa M3flaHnsq hopm w TexHunecKnx cnequcpuKauMM /Titre et/ou numero et date de publication des normes et/ou des 
specifications techniques/Titel en/of nummer alsook datum van de uitgave van de normen en/of van de technische spezificaties) 

AribneH, 



(MecTO m flaTa ocpopMneHun / Lieu (lloflnncb ynonHOMoneHHoro ni<m,a /Norn de la personne 

et date/Plaats en datum van de verklaring) autorisee/Naam van bevoegd persoon) 





rerboven 

Dokumentation) 
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